ITEYSTEMS SADA 


CERTIFICACIÓN GLOBAL 


OTORGADO A: 
VILCA PACHECO, MARIA ELENA 


Por haber participado y aprobado en el curso: 


KEY USER SAP S/4 FI 


Realizado en 30 horas 
Del 23 de Septiembre al 11 de Noviembre del 2023 


ELMER CHIPANA INDIRA CARHUAS 
DIRECTOR ACADÉMICO INSTRUCTOR SAP 
ITSYSTEMS PERU S.A.C. 


Lima, 11 de noviembre de 2023 


SAP PARTNER ID: 
0001857135 


